TABLE VIIT 


B ra nc h 


Harley Davidson KFSP 
Kent Golden Lights KFHP 
Kent Golden Lights KFSP 
Kent Golden Lights KFMSP 
Kent Golden Lights 100FHP 
Kent Golden Lights 100FSP 
Kent Golden Lights 100FMSP 
Kent KFHP 
Kent KFSP 
Kent 10QFSP 
Kent 100FMSP 
Kent III KFSP 
Kent III 100FHP 
Kent III 100FSP 
Max 120FSF 
Max 120FMSP 
Newport KFMHP 
Newport KFMSP 
Newport 100FMHP 
Newport 100FMSP 
Newport 25 f s KFMSP 
Newport 25's 100FMSP 
Newport Lights kfmhp 
N ewport Lights KFMSP 
Newport Lights 100FMHP 
Newport Lights 100FMSP 
Newport Stripes 100FHP 
Newport Stripe3 100FMHP 
Newport Stripes Slim 
Lights 100FMHP 
Old Gold Straights KNFSP 
Old Gold Filters KFSP 
Old Gold Filter 1QQFSP 
Old Gold Lights KFSP 
Old Gold Lights 100FSP 
Satin 100FSP 
Satin 100FMSF 
Spring 100FMSP 
Triumph KFSP 
Triumph KFMSP 
Triumph 100FSP 
Triumph 100FMSP 
True KFSP 
True KFMSP 
True 100FSP 
True 100FMSP 


NA » Due to low sales, Philip 


LORI LLARD 


Tar. 

mq/cicrt. 

Nicotine. 

mcr/cicrt. 


mcr/ciat. 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

TITL 

PM 

13.9 

11.0 

0.99 

0.83 

16.0 

11.5 

8.1 

8.0 

0.71 

0.67 

9.2 

8.6 

7.6 

7.5 

0.69 

0.67 

8.5 

7.7 

8.1 

7.8 

0.73 

0.70 

8.9 

8.4 

8.9 

9.4 

0.83 

0.88 

9.7 

9.8 

8.7 

8.9 

0.80 

0.78 

9.2 

9.1 

9.7 

9.6 

0.88 

0.81 

IQ.5 

9.8 

11.1 

10.8 

0.82 

0.76 

12.6 

11.9 

11.8 

11.7 

0.87 

0.83 

13.6 

13.0 

13.9 

12.9 

1.03 

0.91 

15.1 

14.1 

14.1 

13.4 

1.04 

0.98 

14.9 

14.3 

3.4 

4.0 

0.34 

0.35 

4.6 

4.6 

4.9 

5.1 

0.47 

0.46 

7.2 

7.4 

4.7 

4.9 

0.44 

0.44 

7.1 

6.3 

17.2 

16.1 

1.32 

1.29 

18.6 

17.0 

16.9 

16.3 

1.32 

1.27 

17.6 

17.1 

15.9 

15.0 

1.15 

1.08 

16.9 

14.4 

16.9 

16.8 

1.23 

1.09 

17.7 

17.2 

18.7 

16.4 

1.42 

1.18 

19.4 

17.3 

18.0 

17.3 

1.37 

1.29 

18.7 

18.6 

17.1 

15.8 

1.24 

1.15 

18.1 

16.4 

19.2 

18.0 

1.45 

1.33 

19.4 

17.3 

8.3 

7.9 

0.72 

0.70 

9.2 

8.5 

8.1 

8.0 

0.72 

0.70 

9.0 

8.8 

8.7 

8.9 

0.81 

0.81 

9.2 

8.7 

8.7 

9.0 

0.80 

0.80 

9.2 

8.5 

11.7 

11.3 

0.91 

0.87 

15.5 

14.3 

12.1 

10.6 

0.90 

0.82 

16.4 

14.2 


9.6 

NA 

0.76 

NA 

11.3 

NA 

26.0 

23.8 

1.77 

1.68 

17.9 

15.8 

17.2 

15.4 

1.25 

1.15 

18.2 

15.7 

18.4 

18.0 

1.39 

1.41 

19.2 

16.3 

8.7 

8.3 

0.77 

0.75 

9.9 

9.7 

12.0 

NA 

0.92 

NA 

16.4 

NA 

11.1 

10.6 

0.94 

0.89 

13.3 

12.3 

11.3 

10.3 

0.94 

0.85 

13.6 

11.4 

18.2 

17.7 

1.40 

1.37 

18.4 

18.4 

2.8 

3.6 

0.30 

0.31 

3.6 

2.9 

3.4 

3.7 

0.35 

0.33 

4.4 

3.8 

5.4 

5.9 

0.50 

0.50 

7.6 

7.4 

5.5 

5.7 

0.52 

0.48 

7.8 

7.0 

4.7 

5.4 

0.46 

0.49 

6.1 

7.2 

4.6 

5.3 

0.46 

0.48 

6.1 

6.0 

6.2 

7.6 

0.60 

0.65 

7.0 

7.1 

6.5 

6.9 

0.61 

0.63 

7.2 

6.3 

Morris 

does not 

routinely 

test this 

brand. 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/hxbl0001 



